रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु), 
मुंबई, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, 
नागपूर/ नांदेड / जळगांव / उस्मानाबाद. 
शासकीय आयुर्वेदीक महाविद्यालये आणि 
संलग्नित रुग्णालयांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन अंतर्गत सन २०२०-२०२१ करिता 
मंजूर नियतव्ययातून यंत्रसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) झासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक २७.०३.२०१९ 

संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमुं/कार्यक्रम/२०२०-२०२१/ 
यंत्रसामुग्री/प्रमा/आयु-४(२)/५३२४/५३२९, दिनांक २९/०५/२०२० 
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प्रस्तावना :- 
आयुष संचालनालय, मुंबई अंतर्गत ५ शासकीय महाविद्यालयांसाठी, “कार्यक्रम सन २०२०-२०२१ 


मुख्य लेखा शिर्ष ४२१० १७१८ - झासकीय आयुर्वेदीक महाविद्यालये आणि संलग्नित रुग्णालयांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन अंतर्गत,” रुपये ६३५.०६ लाख एवढा निधी मंजूर झालेला आहे . त्यानुषंगाने 
आयुष संचाळनाळयाने अ.क्र.४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु), 
मुंबई, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर /नांदेड /जळगांव /उस्मानाबाद या संस्थांना कार्यक्रम सन 
2020-2029 अंतर्गत मंजूर नियतव्ययातून शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये आणि संलग्नित रुग्णालयांचे 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 


बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करिता यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
सन 2020-2029 या वित्तीय वर्षासाठी आयुष संचालनालयांतर्गत कार्यरत रा .आ.पोदार वैद्यक 


महाविद्यालय (आयु, मुंबई,शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर / नांदेड / जळगांव / उस्मानाबाद 
संस्थांना कार्यक्रम सन २०२०-२०२१- शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये आणि संलग्नित रुग्णालयांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन अंतर्गत मंजूर झालेल्या रुपये ६३५.०६ लाख एवढया मंजूर झालेल्या निधीमधून 
खरेदी करावयाच्या खाली नमूद केलेल्या रुपये ६,३५,०६,१४६/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी पत्तीस लाख सहा 
हजार VHA शोहेचाळीस फक्त) एवढया रक्कमेच्या यंत्रसामुग्री” उपकरणे/ फर्निचर खरेदीच्या प्रस्तावास या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रति नग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर 

1 Microscope with Camera Lucida 25000 02 50000 
2 Physical Balance 5000 10 50000 
3 Chemical Balance 10000 05 50000 
4 Digital PH meter 10000 05 50000 
5 UV Chamber 25000 02 50000 
16 | Plant Cross Section Machine (Microtome) 50000 01 50000 
7 TLC Instrument with Kit 50000 01 50000 
18 | Printer Scaner with Xerox 50000 01 50000 
19 | Horrocks Apparatus 10000 01 10000 
10 Body Fat Analyser 10000 01 10000 
11 Coller Mic (Wireless and Micro) 7000 14 98000 
12 Cordless Mic (Portable) with Speaker 10000 14 140000 
13 Westergrens pipette for ESR 100 100 10000 
14 Haematocrit Tube 100 100 10000 
15 Sahils Haemoglobinometer 32000 02 64000 
16 Haemocyto meter 500 100 50000 
17 Sphygmomano meter 3650 50 182500 
18 Stethoscope 1000 100 100000 
19 Clinical Thermometer 200 250 50000 
20 Knee Hammer 200 125 25000 
21 Tuning forks 200 125 25000 
22 Electrocardiograph 50000 01 50000 
23 Stop Watch 200 250 50000 
24 Water Distillation Plant 10000 01 10000 
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शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 


अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रति नग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 

25 Centrifuge with speed control 4000 20 80000 
26 | Sterilizer 250000 01 250000 
27 Photo Therapy Unit 50000 01 50000 
28 Refrigerator 20000 | 08 | 160000 
29 Digital X ray View Box Double Sheet 10000 10 100000 
30 Dehumidifier 50000 0] 50000 
31 Infusion Pump Syringe 30000 02 60000 
32 Panchakarma Table 25000 02 50000 
33 Swedan Box with adjustable chair 25000 02 50000 
34 Shriodhara Table with Stand 25000 02 50000 
35 Halfsize Dissection Table 5000 11 55000 
36 Faetal Toco Cardiograph (NST Machine 150000 01 150000 
37 Spray Cautery Machine 50000 02 100000 
38 LED Lamp focus movable 30000 02 60000 
39 Gynaec OT Table 250000 01 250000 
40 Gynaec Examination Table 50000 03 150000 
41 Anaesthetic Trolly 50000 02 100000 
42 Dental E chair with Accessories 290000 01 290000 
43 Otoscope 15000 02 30000 
44 Portable Endoscopy Kit 50000 01 50000 
45 Sinuscope 20000 01 20000 
46 Direct Ophthalmoscope 10000 01 10000 
47 Indirect Ophthamoscope 30000 01 30000 
48 Schiotz Tonometer 6000 02 12000 
49 Illuminated Trial Set (Lens Box) 10000 02 20000 
50 Vision Drum with Remote 20000 02 40000 
51 Doom Pan Yantra 15000 02 30000 
52 Electric Steamer with hose Stainless Steel 12- 10000 01 10000 

10 lit. 
53 Examination Couch 25000 04 100000 
54 Instruments Museum shelf 3X12feetX6 inch W 30000 01 30000 

with glass doors with locking systems with 

internal light fitting 
55 O.T.Light (Movaible Stand Model) 50000 01 50000 
56 02 Cylinder with flow meter with stand 30000 03 90000 
57 Cautery Machine 50000 01 50000 
58 Examination Table with Cushion 25000 0] 25000 
59 Instrument Trolly 10000 01 10000 
160 | Surgical Models 100000 01 100000 
61 Spirometer 90000 01 90000 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 


अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रतिनग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 ञ 
62 Induction Cocker with Utensils 12000 | 08 | 96000 
63 Digital Monopan Balance 70000 01 70000 
64 ‘| Elisa Reader 210000 01 210000 
65 Digital Incubator 65000 0] 65000 
।66__| Digital Hot air Oven 65000 01 65000 
67 Diagnostic Kit Refrigerator (400 Lit) with 90000 01 90000 
Stabiliser 
168 | Digital Centrifuge Machine (24 cuvettee) 30000 01 30000 
169 | AutoClave (08 lit) 20000 01 20000 
70 Laminar Air Flow 45000 01 45000 
71 Water Bath with thermostat for serology 54000 01 54000 
72 Both side Glass Cabinet 30000 04 120000 
73 Muffle Furnace 30000 02 60000 
74 Distillation Apparatus (3 Lit) 30000 01 30000 
75 Digital PH meter 10000 02 20000 
76 Digital Electronic Balance (0.01 to 600 gm) 40000 01 40000 
77 | Tablet Making Machine with Granulator 70000 0] 70000 
78 Capsule filling Machine 50000 01 50000 
79 Droni 50000 04 200000 
al Sweadan Peti 70000 | 02 sitting 280000 
Sitting Type and Lying Type 02 lying 
81 Uro/Janu/Kati/Manya Basti yantra 10000 05 50000 
82 Prov.Supply and Installation of Centralise 5000000 0] 5000000 
Cooling system for Auditorium Building 
83 Providing New Electric Wring, Flood light, 2000000 As per 2000000 
Fans, and other electric material at Auditorium requirement 
Building 
84 Providing Multi Printer with net work at 1000000 01 1000000 
College Building 
एकूण नागपूर 13801500 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड 
85 Western Green's Pipette For ESR 200 40 8000 
186 | Haematocrit Tube 200 40 8000 
87 Stop watches 500 40 20000 
88 Balances 2000 1 2000 
Ea Stethoscopes 2000 94 188000 
190 | Clinical Thermometer 200 100 20000 
91 Knee Hammer 300 100 30000 
92 Tuning Forks 200 94 18800 
93 Sterlizer 3000 3 9000 
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अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रति नग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
94 | Almiras 5000 5 25000 
95 Racks 5000 5 25000 
196 | Pyrometer 10000 2 20000 
97 Thermo meter 500 2 1000 
98 | Digital PH meter 4000 2 8000 
। 99 | Tab Friability apparatus 9000 1 9000 
100 | Projector 30000 1 30000 
101 | Digital Viscometer 3000 1 3000 
102 | Water Bath 1000 2 2000 
103 । Executive Chairs 3000 5 15000 
104 | Executive office Tables 15000 5 75000 
105 | Lockers 20000 1 20000 
106 | Tablet Hardness Tester 5000 1 5000 
107 | Bubble CPAP 225000 1 225000 
108 | Pulse Oxymeter Fingure 5000 | 6 30000 
109 | Pulse Oxymeter multipara 80000 1 80000 
110 | Nebulizer 2500 15 37500 
111 | Syringe Pump 25000 2 50000 
112 | Double surface Phototherapy Unit 40000 1 40000 
113 | Electronic Paediatric Weighing Machine 3000 1 3000 
114 | Stadiometer Paediatric 1600 2 3200 
115 | Oxygen Flow meter with 02 Cylender 12000 11 132000 
116 | Paediatric BP Apparatus 4500 12 54000 
117 _| Paediatric Stethoscope 2000 | 12000 
118 | Paediatric Resuscitation Kit 5000 1 5000 
119 | Neonatal Resuscitation Kit 4000 1 4000 
120 | Panchakarma Table Paediatric (Wooden) 15000 01 15000 
121 | Thermometer 1000 | 60 60000 
122 | IV Stands 4000 40 160000 
123 | Shirodhara Yantra 2000 | 6 12000 
124 | Infantometer (Neonate) 3000 1 3000 
125 | Vein Torch 1200 | 7200 
126 | Tongue Depressor 500 26 13000 
127 | Cheatle Forceps | 600 40 24000 
128 | X-Ray View Box 2400 20 48000 
129 | E. T. Tube (Pediatric) 250 | Each (10) 10000 
40 
130 | Induction Cooktop 4000 40 160000 
131 | Commode Chair 2000 30 60000 
132 | Walker 1500 25 37500 
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शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 


अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रतिनग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
133 | Adult wt machine 1500 27 40500 
134 | Baby wt machine 10500 4 42000 
135 | Suction machine foot 6000 5 30000 
136 | Suction machine electric 15000 | 8 120000 
137 | Air Bed 4000 20 80000 
138 Double door Refrigerator 30000 1 9| 270000 
139 | Mixer grinder 2000 10 20000 
140 | Wheel chair 7000 25 175000 
141 Folding strature 3000 15 45000 
142 । Tripod for presentation 4000 1 4000 
143 | Shirodhara yantra with stand (Head Rest & oil 32000 बि 256000 
Collecting System) 
144 | Vaman Peet 30000 | 8| 240000 
145 | Kati Basti, Janu Basti, Hrid Basti yantra, 15000 16 set 240000 
Prishtavamsha Basti yantra (each 10) 
146 | Nasya Chair 30000 | 180000 
147 | Shirodhara Cap 3000 14 42000 
148 | Steel Coocker (15) litre atachement for steam 7000 शिक 56000 
(Nadi sweadan yantra) 
149 | Dhum Pan yantra 2500 4 10000 
150 | Basti Syringe 2000 12 24000 
151 | Khal Stone (Hansraj Stone) 17000 2 34000 
152 | Steam Bath 45000 | | 270000 
153 | Massage Equipment 37000 | 8 296000 
154 | Sahlis Hb Tubes 1250 20 25000 
155 | New bar Chambers 1200 15 18000 
156 | Incubator 65000 2 130000 
157 | Rubber teat 50 30 1500 
158 | PH Papers pkts. multirange 150 10 1500 
159 | Multi stix 1000 20 Box 20000 
160 | Laboratory Autoclave (Fully Automatic) 175000 1 175000 
161 | Hot Air Oven 60000 1 60000 
162 | EDTA Vacutainers 200 100 20000 
163 | BP Apparatus 2800 | 80 | 224000 
164 | Stethoscope 2000 14 28000 
165 । Analytical Physical Balance 25000 1 25000 
166 | Syringe needle destroyer 3000 4 12000 
167 | ELISA Reader & Washer 150000 1 150000 
168 | ESR Reader 80000 1 80000 
169 | Urine Analyser 125000 1 125000 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 


अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रति नग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
170 | Sample Rotator Machine 60000 1 60000 
171 | Electrolyte Analyser 250000 1 250000 
172 | PH Meter 10000 1 10000 
173 | Laminar Flow Chamber(Bio safety Laminate) 50000 1 50000 
174 | Head ligh for ent chekupledwith battery sell 10000 5 50000 
oprated 
175 | Diagnostic Audiometer 168000 1 168000 
176 | laringo scope with Bled paid/adults 5000 2 each 10000 
177 | Patient carrying Trolly 15000 | 6 90000 
178 | Sterlizer vertical double deckar 30000 | 6 180000 
179 | Urethral Dialitars 4000 2 set 8000 
180 | Roti maker 90000 1 90000 
181 | Sahli’s Hb tube 250 50 12500 
182 | Hb pipette 200 20 4000 
183 | WBC Pipette 500 20 10000 
184 | Dropper 50 20 1000 
185, Red cell pipette 500 20 10000 
186 | Wintrobe’s tube 115 20 2300 
187 | Pasteur’s pipette 300 50 15000 
188 | Westregrens pipette 170 50 8500 
189 | Westergrens’s stand 400 10 4000 
190 | Urinometer 200 40 8000 
191 | Ultraviolet lamp 2000 2 4000 
192 | Stethoscope 1000 50 50000 
193 | Thermometer 200 50 10000 
194 । Physical balance 6000 1 6000 
195 _| Bunsen burner 550 50 27500 
196 _ | Sterile vessels/bottle to collect samples 250 10 2500 
197 | Torch 250 2 500 
198 | Knee hammer 300 2 | 600 | 
199 | Measuring Tape 50 2 100 
200 | Reflectors(Mirrors) 1000 1 1000 
201 | Tuning Forks 2000 10 20000 
202 | Nasal speculum 300 2 | 600 | 
203 | Laryngoscope 2500 2 5000 
204 | Catheters 200 4 800 
205 | HBs Ag kit 2000 1 2000 
206 | HIV kit - Tridot (method by T Mitra) 3000 1 3000 
207 | CT and BT kit 200 10 2000 
208 | Renal profile, LFT kit, Lipid profile, Blood Sugar 8000 01 8000 
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शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 


अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रति नगअंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
kit 
209 | Sterile disposable lancet/needle 200 10 pks 2000 
210 | Glass Rod 2000 1 pk 15000 
3000 1 pk 
5000 1 pk 
5000 1 pk 
211 | Syringe needle destroyer 3000 1 3000 
212 | Cover slip | «8 10 pks 800 
213 | Cleaned slides 150 10 pks 1500 
214 | Litmus paper 300 10 pks 3000 
215 15 100 
Test tube 22 100 63000 
26 100 
216 2100 1 
Separating funnels of various sizes 2300 1 7400 
3000 1 
217 | Capillary Tubes 150 box 10 1500 
218 | Magnifying lens 400 10 4000 
219 | Multi stix 1000 box 10 10000 
220 | Scanner 20000 | 8 160000 
221 | Lasor Jet Printer 10000 12 120000 
222 | lron Cupboard 10000 | 8 80000 
223 | Wheel Chair 8000 5 40000 
224 | Wooden Table 6000 5 30000 
225 | Steel Rack 10000 20 200000 
226 | Office Cupboard & Furniture 15000 1 15000 
227 | Computer Table 7000 3 21000 
228 | Lobrotary Grenite Furniture 60000 3 180000 
229 | Stainless Steel Fuming Hood 45000 1 45000 
230 | Chairs 1000 | 8 8000 
231 | Sealing Machine 2700 1 2700 
232 | Auto Hematology Analyzer(Cell Counter) 450000 1 450000 
233 | ECG Machine 25000 15 375000 
234 | SEMI AUTO BIOCHEMISTRY ANALYAZER 400000 1 400000 
235 | Hb A1c Anlyser 400000 1 400000 
236 | Computer (Desktop) With Printer for OPD 
registration & LAN softwere & hardwere 60000 52 3120000 
system with server including all cost 
नांदेड 12282800 
एकूण नांदेड 
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शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४७/२०/आयु-२ 


अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रतिनग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
रा.आ.पोदारवैद्यकमहाविद्यालय (आयु.),,मुंबई. 7171 | 
237 | Urine Analyser with Physical, chemical & 4200000 1 4200000 
microscopic investigation with all required 
accessories for atleast five years 
238 | Automated field Analyser Perimeter 3100000 1 3100000 
239 | XL640 Auto analyzer 2500000 1 2500000 
240 | Disarticulated original complete human 700000 2 1400000 
skeleton 
241 | Digital X-ray Machine 1200000 1 1200000 
242 | 5 Part Haematology Cell counter with loader 1200000 1 1200000 
sample mixing rotor printer, compatible 
computer set 
243 | Head and neck musculature model (5 parts) 190000 4 760000 
244 | Steel Cupboard 20000 32 640000 
245 | Dental Chair 500000 1 500000 
246 | Computer 50000 10 500000 
247 | Anesthesia Workstation 490000 1 490000 
248 | ECG Machine 75000 | 6 450000 
249 | Stainless steel Cabinet with glass on 4 sides 65000 16 390000 
with 4 shelves 
250 । Palpation of Uterus 350000 1 350000 
251 | PCR System Machine 315000 1 315000 
252 | Library chair 6000 50 300000 
253 | X-ray Machine for Dental 300000 1 300000 
254 | Brain with arteries on based on head model 90000 3 270000 
( 08 parts ) 
255 | Binocular Miscroscope 50000 5 250000 
256 | Defibrillator Monitor 160000 1 160000 
257 | Brass Vesels 50 liter capacity 80000 2 160000 
258 | Air conditioner 50000 3 150000 
259 | Portable Nasal Endoscopic Unit, 3 in 1 (0 & 150000 1 150000 
30 ) 
260 | Refrigerator 70000 2 140000 
261 | Brass Vesels 30 liter Capacity 55000 2 110000 
262 | Iron Khalva Yantra 40000 2 80000 
263 | Shirodhara Stand with Adjustable headrest 40000 2 80000 
with oil collecting sysem 
264 | End Runner 35000 2 70000 
265 | library Plastic chair | «600 | 100 60000 
266 | Portable Audiometry 55000 1 55000 
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अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रतिनग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 2) 

267 | Scaller 50000 1 50000 
268 | Nasya Chair 50000 1 50000 

एकुण मुंबई | 20430000 

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालठय, जळगाव 
269 | heatable Mortar & Pestle 10000 4 40000 
270 | Pounding appratus 2500 20 50000 
271 | Heating Device- Various Types 15000 10 150000 
272 | Crucibles/Multing Pot 2000 50 100000 
273 | Furnace with Blower 60000 4 240000 
274 | Distilation appratus glass 15000 5 75000 
275 | Kupipakv Yantra 40000 1 40000 
276 | Vet Grainder 25000 3 75000 
277 | Mixer 14500 2 29000 
278 | Juce Extractractor 20000 1 20000 
279 | Refrigirator 40000 2 80000 
280 | cubborad and Racks 10000 10 100000 
281 | Physical 5000 3 15000 
282 | Chemical 15000 3 45000 
283 । Electronics 25000 3 75000 
284 | Gas Stove 5000 15 75000 
285 | Hot Plate 4000 15 60000 
286 | Chulha (Charcol) 2000 5 10000 
287 | ECG Machine 50000 2 100000 
288 | Binocular Microscope 15000 20 300000 
289 | Microscope with Oil emmersion Lens 6000 50 300000 
290 । Sahali's Square Tube 700 50 35000 
291 | HB Pipete 150 50 7500 
292 | WBC Pipete 200 50 10000 
293 | RBC Pipete 200 50 10000 
294 | Improved Nubar's Chamber 1800 100 180000 
295 | Pasture Pipete 100 100 10000 
296 | Centrifuge Machine with RPM 5000 25000 | 6 150000 
297 | laboratory table with electric pannel 35000 शिंक 280000 
physiology 

298 | Urinometer 1000 20 20000 
299 | Autoclave double drum automatic 35000 2 70000 
300 | Ultra Violet Lamp 15000 2 30000 
301 | Cell Counter (Hemoautoanalyser) 300000 1 300000 
302 | BP Apparatus 2500 50 125000 
303 | Stethoscope 800 50 40000 
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अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रतिनग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
304 | Rognidan laboratory table with sink and racks 35000 | 8 280000 
305 _| Store Racks with 12mm glass shelf 6ft 12000 20 240000 
306 | Museum cabinet wooden with 12mm glass 20000 15 300000 
shelf 
307 | Store Racks 6ft 20000 15 300000 
308 | Sterile Vesseles/bottle 100 200 20000 
309 | ENT Examination chair unit 85000 1 85000 
310 | Weighing Machine 4000 20 80000 
311 | Funnel Various sizes 500 50 25000 
312 | Opthalmic chair unit with slit lamp 150000 1 150000 
313 | auto refracto kerato meter 300000 1 300000 
314 | Water Bath 30000 10 300000 
315 | Computer 30000 10 300000 
316 | Allin one Computer 60000 5 300000 
317 | Printer 15000 20 300000 
318 | Scanner 25000 1 25000 
319 | LCD Projector 4k 100000 3 300000 
320 | Digital X-ray Machine with printer 1000000 1 1000000 
321 | Library book shelves 10000 50 500000 
322 | Library Chairs 2000 100 200000 
323 | Revolving Chairs 5000 25 125000 
324 | Library Books Ayurved आवश्यकतेनुसार 1000 300000 
(अंदाजित) 
325 | Library Books Modern आवश्यकतेनुसार 500 300000 
(अंदाजित) 
326 | Library Books Other आवश्यकतेनुसार 1000 300000 
(अंदाजित) 
327 | Surgical Instruments आवश्यकतेनुसार 300 37000 
(अंदाजित) 
328 | Foetal NST 85150 1 85150 
329 | Chemistry lab table with Bunsen Burner 35000 | 8| 280000 
330 | Urine auto analyzer 250000 1 250000 
331 | Bio Chemistry auto analyzer 250000 1 250000 
332 | Panchakamra all equipment set 200000 200000 
एकूण जळगाव 10378650 
शासकीय आयुर्वेदमहाविद्यायय,उस्मानाबाद sid 
333 | Himosaytometer 2000 30 60000 
334 | Podium 10000 1 10000 
335 | Laptop 50000 1 50000 
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अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रति नग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
336 | Electronic Endotracheal Intubation Manikin 50000 1 50000 
(Airsim Advance Brochi X) 
337 | Advanced half body CPR Training Manikine 83000 1 83000 
338 | Water Cooler 100 Itr 60000 1 60000 
339 | Fiber Chairs 800 100 80000 
340 | Water Cooler 100 Itr 60000 1 60000 
341 | Fiber Chairs 800 50 40000 
342 | Matress 4000 25 100000 
343 | Laptop 50000 1 50000 
344 | Table 8000 | 6 48000 
345 | Computer Table 6500 1 6500 
346 | Water Cooler 100 Itr 60000 1 60000 
347 | CCTV SYSTEM 295000 1% 295000 
348 | Bedside Locker 2578 24 61872 
349 | Bedside Screen 11900 5 59500 
350 | Wheel Chair 10395 2 20790 
351 | Strechar Trolly 5500 3 16500 
352 | Examination Table 6500 3 19500 
353 । Dressing Table 8199 2 16398 
354 | Digital Lumber Traction Table 16600 1 16600 
355 | BP Appratus 2500 5 12500 
356 | 02 sylender complete set 3500 2 7000 
357 | 02 sylender Trolly 2500 4 10000 
358 | IV Stand 1950 | | 11700 
359 | Instrument Trolly 10460 4 41840 
360 | Fumigation Machine 10000 3 30000 
361 | Revolving Stool 2000 | 12000 
362 | Moskito Forsep 05" 500 10 5000 
363 | Formeline Box 5000 2 10000 
364 | Fowler Bed with mat 18000 16 288000 
365_| IV Stand 1200 5 6000 
366 | Nebuliser 3000 2 6000 
367 | Pulse Oximeter Electronic 24000 1 24000 
368 | Infusion Pump 25000 1 25000 
369 | Oxygen Consentreter 50000 1 50000 
370 | Pediyatric cum Adult digital weing machine 15000 1 15000 
371 | Glucometer with trips 10000 1 10000 
372 | Metalic Almari 20000 3 60000 
373 | EMG NCV Machine 280000 1 280000 
374 | ECG Machine 240000 1 240000 
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अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रतिनग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
375 | Micropipet (5-50ml) 10000 1 10000 
376 | Micropipet (50-200ml) 10000 1 10000 
377 | Micropipet (100-1000ml) 10000 1 10000 
378 | UV single beam spectrophotometer 200000 1 200000 
379 | Digital Flame Photometer 62000 1 62000 
380 | Atomic Abzorsion spectrophotometer 130000 1 130000 
381 | Granulator 70000 1 70000 
382 | Tablet Hardness Testing Machine (Digital) 7000 1 7000 
383 | Tablet Distigration Machine 82000 1 82000 
384 | Tablet Making Machine 52000 1 52000 
385 । Double Distillation Plant (Glass) 100000 1 100000 
386 | Slives Set (Brasss) 42000 1 42000 
387 | Digital single pan balance 34000 1 34000 
388 | Microscope 142000 1 142000 
389 | Melting Point Detector Appratus 42000 1 42000 
390 _| Muffle Furnase (Horizantal) 80000 1 80000 
391 | Weight Machine (50 kg) 15000 1 15000 
392 | Digital PH Meter with combined electrod 12000 1 12000 
393 | Pills Making Machine 52000 1 52000 
394 | Refrigerator 32000 1 32000 
395 । Digital Camera 26000 1 26000 
396 | Digital Electronic weing Machine 6000 1 6000 
397 | Digital Infrared Thermameter 11000 1 11000 
398 | Distillation Appratus 38000 1 38000 
399 | Trey Dryer 145000 1 145000 
400 | Frability Test Appratus 16000 1 16000 
401 | Electric Burner 5000 1 5000 
402 | Gas Stove with Gas Sylender 4000 2 8000 
403 | Computer with Printer 60000 1 60000 
404 | Shoulder Abduction Lader 3000 4 12000 
405__| Phaysiotherepy Lader 4000 2 8000 
406 | Electrical Mussal Stimulator 6500 4 26000 
407 | Over Head Pully System 5500 4 22000 
408 | Balancing Board 3000 4 12000 
409 | Exersize Mat 749 12 8988 
410 | Static Bycycle 18000 2 36000 
411 | Short Vave Dythermy 39900 1 39900 
412 | Altrasound Therepy Unit 17000 1 17000 
413 | Heal Exersizer 1300 4 5200 
414 | Ancle Exersizer 1250 4 5000 
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अ यंत्रसामुग्रीचे नांव प्रति नग अंदाजे | खरेदी । अंदाजित 
क्र. किंमत नग किंमत 
1 2 3 4 5 
415 | Treadmeal 29000 2 58000 
416 | Hot pack Unit 15000 2 30000 
417 | Cold Pack Unit 34500 2 69000 
418 | Hand Gripper 1300 4 5200 
419 | Dambel Exersize Set 4000 4 16000 
420 | Wrist Exersizer 2625 2 5250 
421 Parlal base & wall base 27999 2 55998 
422 | Fowler Bed With Matress 18500 15 277500 
423 Examination Table 10000 5 50000 
424 | Lokhandi Kapat 10000 1 10000 
425 | Sparm Analiser 400000 1 400000 
426 | X-ray machine 625000 1 625000 
427 | Fowler Bed 16873 20 337460 
428 | Dental Unit 575000 1 575000 
एकूण उस्मानाबाद | 66,13,196 
एकत्रित गोषवारा 
अ.क्र संस्थेचे नांव मागणीची रक्‍कम 
01. | शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर 1,38,01,500.00 
02. | शासकीय आयुर्वद महाविद्यालय, नांदेड 1,22,82,800.00 
03. ।रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु.), मुंबई 2,04,30,000.00 
04. | शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगाव 1,03,78,650.00 
05. | शासकोय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद 66, 13, 196.00 
एकूण 6,35,06,146.00 


[एकूण रक्‍्कम-रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु), मुंबई /झासकोय आयुर्वेद महाविद्यालय, 
नागपूर/नांदेड/जळगाव/उस्मानाबाद- रुपये ६,३५,०६,१४६/- (रुपये सहा कोटी पत्तीस लाख सहा हजार 
एको शोहेचाळीस Had) | 
२. आयुर्वेद महाविद्यालये आणि संलग्नित रुग्णालयांचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्याच्या दृष्टीने 
खरेदीची कार्यवाही, वाचा अ.क्र.२ येथील दिनांक २६/०७/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये नमूद केल्यानुसार 
रुपये ३.०० लाखाचे वरील यंत्र सामुग्री खरेदी हाफकिन जीव -औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (खरेदी 
कक्ष), मुंबई यांचेकडून व ३.०० लाखाचे आतील यंत्रसामुग्रीची खरेदी ही अ.क्र.१ येथील दि. ०१/१२/२०१६ 
च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार संस्थास्तरावर करण्यात यावी. तसेच कोणत्याही बाबीत 
अनियमितता होणार नाही याची संचालक, आयुष यांच्या कार्यालयासह सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. तसेच 
प्रस्तुत खरेदी नियमानुसार व आवश्‍यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संचालक , आयुष 
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संचालनालय, मुंबई यांची राहील. तसेच प्रस्तावित साधनसामुग्रीचा समावेश अन्य कोणत्याही प्रस्तावात 
अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत व संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खातरजमा करावी. 
३. उपरोक्त प्रयोजनासाठी येणारा खर्च वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१- शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये 
आणि संलग्नित रुग्णालयांचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन अंतर्गत खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र.एस-४ (कार्यक्रम/5०॥6116) 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या वरील भांडवली खर्च 
०३ _- वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०१ - आयुर्वेदीक 
(००) (0७ - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ (कार्यक्रम) 
५२ - यंत्रसामग्री व साधनसामुग्री 


(४२१० १७१८) 


8. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग दोन (वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक १७/०४/२०१५ व शासन निर्णय,वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र .एडीआर-२०१६/प्र.क्र.9२/१६/आयु-२, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१७ 
अन्वये सुधारीत) मधील अ.क्र.३, नियम क्र.७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२१११५३४४१६३१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHVINI ARVIND MOON 


DN: Gov nt Of Mah 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=256f9c04db2775105e35722d86c7abf921fle2 
७३०९081401 2f61298e6b8df 

A RV | N D M O O N INumber=5b80e03b84ee853744d97398ce98dea1 
b571f29e3698 1 96de1076d43e3407b3b, cn=ASHVINI 
ARVIND MOON 
Date: 2020.12.14 17:41:35 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
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०८ 


संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

अधिष्ठाता, रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु.), वरळी, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड/नागपूर/जळगांव/उस्मानाबाद. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/नागपूर/जळगांव/उस्मानाबाद 

निवड नस्ती (आयु-२). 
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